<T P. 


JACEK 


CZAJOWSKI 


DROGI WUJEK 


przeżywszy lat 70, zmarł nagle dnia 21 sierpnia 2015 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym zostanie odprawiona w czwartek 
27 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Batowickim ul. Reduta, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku, 

o czym zawiadamia pogrążony w głębokim smutku 


BRATANEK Z RODZINĄ 


£ rako 
12-411-35-26 


